: 0 ٍ 4 سوو و .طوس رو اسط 
العام ال لام وز أن ادن وال ]يعوو ندب كيد العزيز 


بنك مق الذارعا دن 
التوؤ 317 ماه 


كماىم 


عبد الكرم سا بدت 


محتضقتورانتث 


دارالكنب العلميق 


بحيرّوت - لِككَان 


